HP Pavilion k306.de 




Weihnachten 2003 




invent 



HP Pavilion k306.de 



Prozessor 


AMD Athlon™ XP - 2600+ (2,08 GHz) 


Gewtihrleistung 


Zwei Jahre Gewdhrleistung vor Ort 






VIA KT400 Chipsatz 




01 805/225254 (Mo-Fr: 7.00-23.00 Uhr / 






333 MHz Bus-Geschwindigkeit 




Sa, So: 1 0.00-1 8.00 Uhr) 






256 KB L2-Cache 


Produktivitat 


Microsoft® Windows® XP Home Edition 




Speicher 


512 MB DDR-SDRAM 333 MHz 




Microsoft® Works 7.0 






2 DIMM-Steckplatze 




Microsoft® Internet Explorer 6.0 




Datenspeicher 


80 GB Ultra DMA-Festplatte (7200 U/min) 
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Adobe® Acrobat Reader 5.0 






inkl. 4 GB Partition zur Systemwiederherstellung 








DVD-Laufwerk 1 6x max. 


Internet & Online 








DVD-Writer 48x 


Service und Support 


HP Pavilion Online-Benutzerhandbuch 






Diskettenlaufwerk 3,5" 1,44 MB 


Symantec™ Norton Antivirus™ 2003 




Kommunikation 






(60 Tage Live-Update) 






10/100 BT Netzwerkschnittstelle 


Unterholtuno 


Sonic™ RecordNow 5 




Video 


NVIDIA® GeForce™ FX 5200 




Microsoft MovieMaker 2 






64 MB Grafikspeicher 




InterVideo WinDVD 










ArcSoft ShowBiz® Video Editor 




Sound 


Vorbereitet fijr 6 Kanal Surround Sound 










(Lautsprecher werden mit Monitoren geliefert) 


Meine 


Sonderangebote: Produkte, die zu 






_ Softwareauswahl 


Sonderpreisen zur Verfugung stehen, 




Zubehor 


PS/2-Tastatur und -Scroll-Maus 




finden Sie unter: 






Monitore (separat erhaltlich): 




www.mysoftwarechoice.com 






HP Pavilion m703 1 7" CRT mit externen 







Lautsprechern 

HP Pavilion f 1 703 17" LCD mit externen 
Lautsprechern 

HP Pavilion f 1 523 15" LCD mit integrierten 
Lautsprechern 

Anschlusse 5 Einbauschachte (nicht belegt: 1 x 3,5" intern) 

1 AGP 

3PCJ 

5 USB 2.0-Anschlusse (3 vorne) 
1 paralleler Anschluss 

1 serieller Anschluss 

2 IEEE 1 394-Anschlusse (1 vorne) 
Audio-Anschluss an der Vorderseite 



TV-Ausgang 


Zusatzinformationen 


P/N : DT022A #ABD 




UPC/EAN code : 


8 29160 14803 8 




Gewicht : 


10,5 kg 

1 7,5 kg verpackt 




Abmessungen: 


365 x 178 x 428 mm 
513 x 235 x 484 mm 
verpackt 





invent 



HP empfiehlt Microsoft® Windows® XP 

Das Produkt kann sich von den Abbildungen unterscheiden. © 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Anderungen 
vorbehalten. Fur HP Produkte und Dienstleistungen gelten ausschlieftlich die Garantiebedingungen, die in den begleitenden 
Hinweisen zur Garantie fur diese Produkte und Dienstleistungen ausdrucklich genannt sind. Keine der Angaben in dieser 
Dokumentation darf als zusdtzlicher Garantieanspruch gewertet werden. HP haftet nicht fur technische oder redaktionelle Fehler 
oder Auslassungen in dieser Dokumentation. Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene 
Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. 
09/03 



www.hp.com 



